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Melding brandveilig gebruik Wendtsteinweg 7/7a te Marum 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend dat zij de volgende melding 
op basis van artikel 1.18 Bouwbesluit 2012 hebben ontvangen 

Voor: het in gebruik nemen van een fasehuis 

Locatie: Wendtsteinweg 7/7a te Marum 

Datum ontvangst: 3 augustus 2016 
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